Hr. WŁADYSŁAW MORSTIN 


opatrzony SS. Sakramentami, umarł d. 26 Czerwca 


1880 r., po długiej i ciężkiej chorobie, w 60 roku 
życia. 


Wdowa i dzieci, pogrążeni w ciężkim smulku, zapraszają 
Krewnyj*ch, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek d. 28 b. m. o godzą. 9 
rano do kościoła Archipresbiieryalnego N. éMaryi Panny, 
a ztamtąd po odprawioném Nabożeńsiwie Zalobnem na 


Cmentarz. 


